EXTENDED MEMORY DATA INTERFACE MODULE 
(DIM)(XM) 




























































































WD02 

WD(9?1 

RP 

hMa 

HCWA 

HCPA 

H£PB 

HSUI 

M5.2 



XEROX Project 
SPG ALT02 


ASSEMBLY, P.W.- 
DATA INTERFACE MODULE 
































































XEROX 

SPG 


Project 
ALTO 2 


ASSEMBLY, P.W.- XM 
DATA INTERFACE MODULE 


Fife 


DIM-XM06.SI 


Designmr 

TOBOL 


Rev 

E 


Date 

12/1/80 


Page 


6 


















XEROX 

SPG 

Protect 

ALT02 

ASSEMBLY, P.W.- XM 
DATA INTERFACE MODULE 


D0sign0r 

TOBOL 

R0V 

E 

Osl0 

12/1/80 

Pag 0 

7 
















XEROX Protect 
SPG ALT02 


ASSEMBLY, P.W.- XM 
DATA INTERFACE MODULE 








































XEROX 

Project 

SPG 

ALTO 2 


ASSEMBLY, P.W.-- XM 
DATA INTERFACE MODULE 



















































XEROX 

SPG 

Project 

ALT02 

ASSEMBLY, P.W.-- XM 
DATA INTERFACE MODULE 


Designer 

TOBOL 

Rev 

E 

Daf 

12/1/80 


Page 


10 






























































INPUT DATA MUX 












WD{Q8) 

WD(09) 

WDdO) 

WD(11) 

WD(12) 

WD(13) 

WD(14) 

WD(15) 



DATA OUTPUT 


XEROX 

SPG 

ProJ&ct 

ALT02 

ASSEMBLY, P.W.- 
DATA INTERFACE MODULE 


Design9r 

TOBOL 

R9V 

E 

D9f 

12/1/80 

P9g9 

13 

































